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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി .എൻ./ 25/ 2017 - 18. 

2018 ഫെബ്രുവരി 26. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മരാ മ ത്ത് വകു പ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാ ഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
23 - 3- 2018- ന് 3 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


23 - 3 - 2 0 18 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


കമ 
നമ്പർ 


GST @ 

12 % 
(CGST 
6 % + 


ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ 

വില 


- പ്രവൃത്തി കരാറുകാരുടെ 
പൂർത്തീകരണ യോഗ്യത 
കാലാവധി 


SGST 


6 % ) 


( 1 ) 


- ( 2 ) 


(4) 


(6) 


(7) 


(3) 
7,000 


(5) 
72 


- 1 


600 


- 30 ദിവസം 


183 / 2 017 - 18 - കാ സ റ ഗോ ഡ് - വി ദ്യാനഗർ 
അന്ധവിദ്യാ ലയ കോമ്പൗണ്ടിൽ സ്പെഷ്യൽ 
അദ്ധ്യാപക ട യി നിംഗ് സെന്ററിന് കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം-- - 2,79, 638 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


Gaz. No, 12/ 2018/DTP (PWD ). 
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| ( 2 ) 


700 


800 


96 


4 


120 


6 0 0 


72 


120 


(3 ) ( 4) ( 5) ( 6) 

( 7) 
2 184 / 2017 - 18 - കാസറഗോഡ്- കാസറഗോഡ് - 8 , 600 

84 30 ദിവസം - എ , ബി, സി 
വിക സന പാക്കേജ്- ഷി റിയ ഗവൺമെന്റ് 

വിഭാഗം 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന 

കരാറുകാർ 
സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ- വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,42, 802 
3 185 | 2017 - 18 - കണ്ണൂർ സെന്റർ ജയിലിലെ 8 ,900 

വി സി റ്റേഴ് സ് റൂമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 3,42,630 
- 186/ 2017- 18 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് 12,000 

1,000 
കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ലാബിലെ 
പവർ സർക്യൂട്ടുകളുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 4,79,198 
187/2017- 18 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് - 6 , 900 
കോളേജി പല സ് മി ത്തി ലാബിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,72,230 
188 /2017 - 18 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് 12 , 500 

1, 000 

120 2, 
ക ാ ള ജി ല പ പ ർ ടെ ക് നാ ള ജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേയും ഡ്രായിംഗ് ഹാളിലേയും 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 4, 98 , 994 
189 /2017 - 18 കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് - 6 , 000 - 500 

60 ,, 
കോളേജിലെ സിവിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
വർക്ക് ഷോപ്പിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 2, 39 , 470 
190/2017- 18 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് 12,500 1,000 

120 

,, 
കോളേജിലെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ലാബിന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ( പുനർ ദർഘാസ്) - 

4, 99, 894 
- 9 191/ 2017 - 18 - കോഴി ക്കോട്-ഈസ്റ്റ് ഹില്ലിലെ 7,500 

7 ,500 
പെൺ കു ട്ടി കൾ ക്ക് വേണ്ടിയു ള്ള പോസ്റ്റ് 
മെടിക് ഹോസ്റ്റലിലെ ഓഡിറ്റോറിയവും 
കമ്പ്യൂട്ടർ മുറിയും റികി യേ ഷൻ ഹാളും 
വൈദ്യുതീകരണം -- - 2,97,733 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർ ഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


6 0 


6 00 


72 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02) എന്ന ശീർഷകത്തിലും GST @ 12 % ( CGST - 6 % + SGST- 6 %) 
8443 - 00 - 108 -PW deposit എന്ന ശീർഷകത്തിലും ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെ DDO Code ആയ 1601 - 59 B - 014- ൽ 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാ ണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ടി .എൻ./ 10 / 2017 - 18. 

2018 ഫെബ്രുവരി 14. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 22 - 3 - 2018 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


GST @ 
- ദർഘാസ് 

12 % 
നിരതദ്രവ്യം 

- പ്രവൃത്തി 
പ്രമാണത്തിന്റെ 

(CGST 
6 % + 

പൂർത്തീകരണ 
വില 

കാലാവധി 
SGST 


കരാറുകാരുടെ 
യോഗ്യത 


6 %) 


- ( 2 ) 


( 3 ) 


(4) 


( 7 ) 


(5) 

60 


| 1 


500 


144 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പരിയാരം 4,600 
ആയൂ ർ വ ദ കോ ളേ ജി പല സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
മുറിയിലു ം ഓ ഡി യ ാ ള ജി ലാബിലേക്കും 
എയർകണ്ടീഷൻ ലഭ്യമാക്കലും സ്ഥാപിക്കലും 
അനുബന്ധ പവ്യ ത്തി കളും ( ഡെ പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) - - 1, 80,063 


( 6) 
15 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി , സി 
വിഭാഗങ്ങൾ 


2 


2 ,800 


500 


60 


25 ദിവസം 


- 3 


2 ,500 


5 0 0 


60 


15 ദിവസം 


145 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ ജില്ല യിലെ പരിയാരം 
ആയൂർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ബോർവെൽ 
പമ്പ്സെറ്റ് മോട്ടോർ ലഭ്യമാക്കലും സ്ഥാപിക്കലും 
അനുബന്ധ പവ്യ ത്തി കളും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) - 1,11,674 
146 / 2017- 18 - മുണ്ടയാട് റീജിയണൽ പോൾട്രി 
ഫാമിലെ ലക്ച്ചർ ഹാളിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 97 ,926 
147 / 2017 - 18 - പാഥ മി കാ രോഗ്യ കേന്ദ 
അ ങ്ങാടിക്കട വിനു കീഴിലുള്ളഈന്തുക്കരി 
സബ് സൈ ന്റ റിന്റെ പു ന ർ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) ( പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 54, 830 
148 | 2017 - 18 - കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു 
കീഴിലുള്ള പാലയാട് കോക്കനട്ട് നെഴ്സറിയിലെ 
ലേബേഴ്സ് റസ്റ്റ് റൂമിന്റെ അധിക വൈദ്യുതീ 
ക ര ണ വും പു ന ർ വ ദ തീ ക രണവും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) - 

1, 24 ,471 
149/ 2017 - 18 - കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു 
കീഴിലുള്ള പാലയാട് കോക്കനട്ട് നെഴ്സറിയിലെ 
എ . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 63 , 180 


1, 400 
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1, 600 


500 


60 


15 ദിവസം 


7 


15 0 / 2 017 - 18 - ജില്ല - അ ഗി ക്ക ൾച്ചർ ഫാം 
തളിപ്പറമ്പിലെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തോടുകൂടിയ 
പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 44, 113 
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( 7 ) 


8 


3 0 0 


36 


7 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി, സി . 
വിഭാഗങ്ങൾ 


151 / 2 017 - 18 - തല ശ്ശേ രി ഗ വ . ട്രെയിനിംഗ് 1,100 
കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഓപ്പൺവെൽ- സബ് 
മേഴ്സിബിൾ മോട്ടോർ ലഭ്യമാക്കലും സ്ഥാപിക്കലും 
അനുബന്ധ പ വ ത്തി കളും ( ഡ പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) ( പുനർ ദർഘാസ്) - 42,126 
152 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
അ നക് സ് കെട്ടി ട ത്തിലെ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ 
പ വ്യ ത്തി ക്കു ന്ന ഡ യ റി ഡ വലപ്മെന്റ് 
ഓ ഫീ സി ഇല അ ധിക വെദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 37 , 987 

1,000 
153 / 2017 - 18 - തളിപ്പറമ്പ് സബ് റീജിയണൽ 
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കു 
ന്ന തി ന് വേണ്ടി യു ള്ള വദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 38,380 

1, 000 
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| 11 


154 / 2017 - 18 - എം .എൽ. എ .മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട്- ധർമ്മടം നിയോജകമണ്ഡലം പെരളശ്ശേരി 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കീഴറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, 
റീഡിംഗ് റൂം എന്നിവയുടെ വദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 61,386 
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13 


12 155/ 2017 - 18 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

അ നക് സ് കെട്ടിട ത്തിലെ ഒന്നാം നിലയിൽ 
പവ്യ ത്തിക്കുന്ന ITDP ഓഫീസിലെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 1,39,160 
- 15 6 / 2 017 - 18 - ഗ വ ണ മ ന്റ് ഐ . ടി . ഐ . 
മാടായിയിലെ COPA വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ( ഐ . ടി. 
ലാബ്) കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
അ ധിക വൈദ്യു തീ ക ര ണവും അനുബന്ധ 
പ വ്യ ത്തി ക ളും ( ഡ പ്പോ സിറ്റ് പ്രവൃത്തി) 

(പുനർ ദർഘാസ്) - - 1,14,489 
14 157 / 2017 - 18 - തളിപ്പറമ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിലെ 

ര ണ്ട് എ . ഒ . ക്വാട്ടേ ഴ് സു ക ളു ടെ പു നിർ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 1, 33, 301 
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15 


158 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു 
കീഴിലുള്ള തളിപ്പറമ്പ ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചറൽ 
ഫാ മി ല സ യി ൽ സ് ക ന ണ്ട റിന്റ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
1, 11, 120 


2 ,800 


500 


500 


60 


60 


15 ദിവസം 


16 


159 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു 
കീഴിലുള്ള തളിപ്പറമ്പ ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചറൽ 
ഫാ മി ല ബയോ ക ൺ ടാ ൾ യൂണിറ്റിൽ 
അധിക പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 36 , 828 

1, 000 
160/ 2017 - 18 - തളിപ്പറമ്പ ഇ . ടി. സി.യിലെ കേടായ 
സീലിം ഗ് ഫാ ൻ , ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ് 
എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപി ക്ക ലും അ നു ബന്ധ 

ി 
പ്രവൃത്തികളും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 98,227 2,500 

98 227 2,500 
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- ( 1) 


( 2 ) 


- (3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7 ) 


18 


161/ 2017 - 18 - കണ്ണൂർ പി .എസ്. സി . ഓഫീസിൽ 
കമ്പട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാ പി ക്ക ലും അനുബന്ധ 
പവ്യ ത്തി കളും ( ഡ പ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 66,819 


പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 

എ , ബി, സി 
15 ദിവസം വിഭാഗങ്ങൾ 


1, 700 


- 500 


60 


19 


162 / 2017 - 18 - ക ണ്ണു ർ സി വി ൽ സ്റ്റേ ഷൻ 
അനക്സ് കെട്ടി ട ത്തിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ 

പാ ജ ക് ട് ഓ ഫീസ് ( ക യ ർ ) - നു വേണ്ടി 
പു തു തായി അ നു വ ദിച്ച സ്ഥലത്ത്പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണവും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കലും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 1 1,36,863 
163 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ സിക്ക എക്സ്റ്റ ൻഷൻ 
സെന്ററിലേക്ക് 1.5 എച്ച്. പി . ബോർവെൽ മോട്ടോർ 
ലഭ്യ മാ ക്ക ലും , സ്ഥാ പി ക്കലും അനുബന്ധ 
പ്രവർത്തികളും ( ഡെ പ്പോ സിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 49, 303 


3 , 500 


500 


60 


15 ദിവസം 
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21 


164 / 2017 - 18 - നടു വിൽ ഗവ . ടെക്നിക്കൽ 
സ്കൂളിലെ കെ .എസ്. ഇ . ബി . സർവ്വീസ്കണക്ഷൻ 
സിംഗിൾ ഫെയിസിൽ നിന്നും ത്രീ ഫെയാക്കി 
മാറ്റുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെ പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - - 63,246 
165/ 2 017 - 18 - ക ണ്ണു ർ ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കൺഫെർട്ട് 
സ്റ്റേഷന്റെ വൈദ്യു തീ ക രണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - - 59,826 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത ഉപവിഭാഗം), തലശ്ശേരി എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ GST @ 12 % ( CGST- 6 % + SGST - 6 %) 
8443 -00-108-PW deposit എന്ന ശീർഷകത്തിലും ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെ DDO Code ആയ 2203-59 A -003- ൽ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി 
ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


Gaz . No. 12/ 2018/DTP (PWD ). 
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